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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγω¬ 
γικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επι¬ 
χείρησης «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΡΑ¬ 
ΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΦΟΙ 
ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙ¬ 
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε.,» για την ενίσχυση του με 

το κίνητρο της επιχορήγησης. 1 

Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγι¬ 
κής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχεί¬ 
ρησης «ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 
- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ¬ 
ΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΟΝ. ΕΠΕ -ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙ¬ 
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», για την ενίσχυση του με το κί¬ 
νητρο της επιχορήγησης. 2 

Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγι¬ 
κής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχεί¬ 
ρησης «ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» με 
δ.τ. «ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», για την 
ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης... 3 
Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγι¬ 
κής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχεί¬ 
ρησης «ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με 
δ.τ. «ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την 
ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης... 4 
Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγι¬ 
κής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη¬ 
σης «ΣΑΡΙΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. 
«ΣΑΡΙΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για την 

ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης. 5 

Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγω¬ 
γικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επι¬ 
χείρησης «ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
για την ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορή¬ 
γησης. 6 


Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγω¬ 
γικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επι¬ 
χείρησης «ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ», για την 
ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης. 7 
Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγω¬ 
γικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επι¬ 
χείρησης ΛΑΖΟΣ Λ. - ΜΑΡΤΟΥ Ν. Ο.Ε. με δ.τ. ΛΑ¬ 
ΖΟΣ Λ.- ΜΑΡΤΟΥ Ν. Ο.Ε., για την ενίσχυση του με 
το κίνητρο της επιχορήγησης. 8 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

(ΐ) 

Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύ¬ 
ει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγω¬ 
γικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχεί¬ 
ρησης «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΙ- 
ΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ¬ 
ΓΕΙΑΣ Ο.Ε.,» για την ενίσχυση του με το κίνητρο της 
επιχορήγησης. 

Με την αριθμ. 25984/ΥΠΕ/5/02738/Ε/Ε.1/1/Ν.3299/2004/ 
28-5-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια¬ 
τάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιείται 
η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΙ- 
ΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε.», που αφορά στην ίδρυ¬ 
ση φωτοβολταϊκού πάρκου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 40.11), 
ισχύος 19,80 Κ\Λ/ στη θέση Αγροτεμάχιο 1674 - τμή¬ 
μα 2 (3,4,5,6), Αγρόκτημα Νέων Μουδανιών, Δ.Δ. Νέων 
Μουδανιών, του Δήμου ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, της Περιφέρειας 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Νομός ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), με τους 
εξής όρους: 

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι- 
είται στο ποσό των ενενήντα μίας χιλιάδων ογδόντα 
ενός ευρώ (91.081,00 €). 

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 
οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (24.648,60 €) που αποτε¬ 
λεί ποσοστό 27,06% του ενισχυόμενου κόστους. 
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3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δυο ευρώ και 
σαράντα λεπτών (36.432,40 €) που αποτελεί ποσοστό 
40,00% του ενισχυόμενου κόστους. 

4. Το Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο για 
την κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης 
ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) που 
αποτελεί ποσοστό 32,94% του ενισχυόμενου κόστους. 

5. Το ποσοστό του Μεσομακροπρόθεσμου Δανείου 
στο χρηματοδοτικό σχήμα ολοκλήρωσης δύναται να 
μειωθεί με ισόποση αύξηση της Ίδιας Συμμετοχής 

6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 20-02-2014 

7. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν 
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. 

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλήρωσης εκ- 
δίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
2 της υπ’ αριθμ. 41766/26-09-2013 (ΦΕΚ/Β/2589/15-10-2013) 
Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι¬ 
κότητας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγι¬ 
κής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη¬ 
σης «ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ - ΠΑ¬ 
ΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.» με 
δ.τ. «ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ -ΠΑ¬ 
ΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», για 
την ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

Με την αριθμ. 23793/ΥΠΕ/5/02175/Ε/Ε_1 /I/Ν.3299/2004/ 
16-5-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια¬ 
τάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επεν¬ 
δυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ -ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩ¬ 
ΡΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που αφορά στην ίδρυση φωτοβολταϊκού 
πάρκου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 40.11), ισχύος 19,80 Κ\Λ/ στη 
θέση ΠΟΤΑΜΙ, του Δήμου ΠΑΪΩΝ, της Περιφέρειας ΔΥ¬ 
ΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Νομός ΑΧΑΪΑΣ), με τους εξής όρους: 

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι- 
είται στο ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων τετρακο¬ 
σίων είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών 
(112.428,84 €). 

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά 
ευρώ και τριάντα λεπτών (67.457,30 €) που αποτελεί 
ποσοστό 60,00% του ενισχυόμενου κόστους. 

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός 
ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (44.971,54 €) που απο¬ 
τελεί ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους. 

4. Στην κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επέν¬ 
δυσης δεν συμμετέχει Μεσομακροπρόθεσμο Τραπεζικό 
δάνειο. 


5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 8-1-2014 

6. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν 
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. 

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλή¬ 
ρωσης εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 41766/26-09-2013 
(ΦΕΚ/Β/2589/15-10-2013) Απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποι¬ 
ήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
-♦- 

(3) 

Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» με δ.τ. «ΚΑΤ- 
ΣΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», για την ενίσχυση 
του με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

Με την αριθμ. 23785/Υ Π Ε/5/02179/Ε/Ε_1 /I/Ν .3299/2004/16- 
5-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Αντα¬ 
γωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιείται η ολοκλή¬ 
ρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού 
σχεδίου της επιχείρησης «ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ» με δ.τ. «ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», 
που αφορά στην ίδρυση φωτοβολταϊκού πάρκου (Κ.Α. 
ΣΤΑΚΟΔ 2003: 40.11), ισχύος 19,44 Κ\Λ/ στη θέση ΤΣΑΚΩ¬ 
ΝΙΚΑ, ΔΔ ΦΡΑΓΚΑ, του Δήμου ΜΟΒΡΗΣ, της Περιφέρειας 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Νομός ΑΧΑΪΑΣ), με τους εξής όρους: 

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι- 
είται στο ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν 
δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (123.119,96 €). 

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε 
ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (36.935,99 €) που απο¬ 
τελεί ποσοστό 30,00% του ενισχυόμενου κόστους. 

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά ευρώ 
και ενενήντα οκτώ λεπτών (49.247,98 €) που αποτελεί 
ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους. 

4. Το Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο για 
την κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης 
ανέρχεται σε τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα 
πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (36.935,99 €) που 
αποτελεί ποσοστό 35,00% του ενισχυόμενου κόστους. 

5. Το ποσοστό του Μεσομακροπρόθεσμου Δανείου 
στο χρηματοδοτικό σχήμα ολοκλήρωσης δύναται να 
μειωθεί με ισόποση αύξηση της Ίδιας Συμμετοχής 

6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 07-02-2011. 

7. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν 
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. 

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλή¬ 
ρωσης εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 41766/26-09-2013 
(ΦΕΚ/Β/2589/15-10-2013) Απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποι¬ 
ήθηκε και ισχύει. 
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
-♦- 

(4) 

Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΠΟ- 
ΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την ενίσχυ¬ 
ση του με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

Με την αριθμ. 26015/ΥΠΕ/5/02210/Ε/ΕΝ1.1/Ν.3299/2004/ 
28-5-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια¬ 
τάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιείται 
η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑ¬ 
ΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που αφορά στην ίδρυση φωτοβολ- 
ταϊκού πάρκου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 40.11), ισχύος 19,80 
Κ\Λ/ στη θέση Αγροτεμάχιο 555Α Δ.Δ. ΤΣΑΚΩΝΩΝ, του 
Δήμου ΑΡΙΔΑΙΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟ¬ 
ΝΙΑ (Νομός ΠΕΛΛΗΣ), με τους εξής όρους: 

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι- 
είται στο ποσό των εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων διακο- 
σίων ευρώ (119.200,00 €). 

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ 
(71.520,00 €) που αποτελεί ποσοστό 60,00% του ενισχυ- 
όμενου κόστους. 

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ 
(47.680,00 €) που αποτελεί ποσοστό 40,00% του ενι- 
σχυόμενου κόστους. 

4. Στην κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης 
δεν συμμετέχει Μεσομακροπρόθεσμο Τραπεζικό δάνειο. 

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 7-4-2010. 

6. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δε θα 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. 

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλή¬ 
ρωσης εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 41766/26-09-2013 
(ΦΕΚ/Β/2589/15-10-2013) Απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποι¬ 
ήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
-♦- 

(5) 

Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύ¬ 
ει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγω¬ 
γικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχεί¬ 
ρησης «ΣΑΡΙΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με 
δ.τ. «ΣΑΡΙΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για 
την ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

Με την αριθμ. 23783/ΥΠΕ/5/02192/Ε/Ε.1/1/Ν.3299/2004/ 
16-5-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 


Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια¬ 
τάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επεν¬ 
δυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΑΡΙΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑ¬ 
ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΣΑΡΙΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που αφορά στην ίδρυση φωτοβολταϊκού 
πάρκου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 40.11), ισχύος 19,38 Κ \Ν στη 
θέση ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 432Α, Δ.Δ. ΒΟΡΕΙΝΟΥ, του Δήμου 
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(Νομός ΠΕΛΛΗΣ), με τους εξής όρους: 

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι- 
είται στο ποσό των εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων πεντα¬ 
κοσίων ευρώ (117.500,00 €). 

2. Το ύψος τηςΊδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε 
ευρώ (29.375,00 €) που αποτελεί ποσοστό 25,00% του 
ενισχυόμενου κόστους. 

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) που 
αποτελεί ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους. 

4. Το Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο για την 
κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανέρ¬ 
χεται σε σαράντα μία χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε 
ευρώ (41.125,00 €) που αποτελεί ποσοστό 35,00% του 
ενισχυόμενου κόστους. 

5. Το ποσοστό του Μεσομακροπρόθεσμου Δανείου 
στο χρηματοδοτικό σχήμα ολοκλήρωσης δύναται να 
μειωθεί με ισόποση αύξηση τηςΊδιας Συμμετοχής 

6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 29-07-2010. 

7. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν 
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. 

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλή¬ 
ρωσης εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 41766/26-09-2013 
(ΦΕΚ/Β/2589/15-10-2013) Απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποι¬ 
ήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την ενί¬ 
σχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

Με την αριθμ. 26035/ΥΠΕ/5/02211/Ε/ΕΝ1.1/Ν.3299/2004/ 
28-5-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια¬ 
τάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιείται 
η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που αφορά στην ίδρυση φωτο- 
βολταϊκού πάρκου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 40.11), ισχύος 
19,80 Κ\Λ/ στη θέση Αγροτεμάχιο ΑΡ. 555, του Δήμου 
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Νο¬ 
μός ΠΕΛΛΗΣ), με τους εξής όρους: 

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι- 
είται στο ποσό των εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων διακο- 
σίων ευρώ (119.200,00 €). 






19844 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ 
(71.520,00 €) που αποτελεί ποσοστό 60,00% του ενισχυ- 
όμενου κόστους. 

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ 
(47.680,00 €) που αποτελεί ποσοστό 40,00% του ενι- 
σχυόμενου κόστους. 

4. Στην κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επέν¬ 
δυσης δεν συμμετέχει Μεσομακροπρόθεσμο Τραπεζικό 
δάνειο. 

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 7-4-2010. 

6. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δε θα 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. 

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλή¬ 
ρωσης εκδίδεται σύμψωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 41766/26-09-2013 
(ΦΕΚ/Β/2589/15-10-2013) Απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποι¬ 
ήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
-♦- 

(7) 

Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ», για την ενίσχυση του 
με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

Με την αριθμ. 25411/ΥΠΕ/5/02288/Ε/ΕΝ_1 /Ν.3299/2004/ 
26-5-2014απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια¬ 
τάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιείται 
η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑ¬ 
ΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ», που αφορά στην ίδρυση φωτοβολταϊκού 
πάρκου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 40.11), ισχύος 19,98 Κ\Λ/ στη 
θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 950, του Δήμου ΓΙΑΝ¬ 
ΝΙΤΣΩΝ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Νομός 
ΠΕΛΛΗΣ), με τους εξής όρους: 

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι- 
είται στο ποσό των εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων πεντα¬ 
κοσίων ευρώ (117.500,00 €). 

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (70.500,00 €) 
που αποτελεί ποσοστό 60,00% του ενισχυόμενου κό¬ 
στους. 

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) που 
αποτελεί ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους. 

4. Στην κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επέν¬ 
δυσης δεν συμμετέχει Μεσομακροπρόθεσμο Τραπεζικό 
δάνειο. 

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 14-1-2011 

6. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δε θα 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. 


Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλή¬ 
ρωσης εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 41766/26-09-2013 
(ΦΕΚ/Β/2589/15-10-2013) Απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποι¬ 
ήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύ¬ 
ει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγω¬ 
γικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχεί¬ 
ρησης «ΛΑΖΟΣ Λ. - ΜΑΡΤΟΥ Ν. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΛΑΖΟΣ 
Λ.- ΜΑΡΤΟΥ Ν. Ο.Ε.», για την ενίσχυση του με το κί¬ 
νητρο της επιχορήγησης. 

Με την αριθμ. 25394/ΥΠΕ/5/02305/Ε/ΕΝ.1/Ν.3299/2004/ 
26-5-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια¬ 
τάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιείται 
η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΛΑΖΟΣ Λ. - 
ΜΑΡΤΟΥ Ν. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΛΑΖΟΣ Λ.- ΜΑΡΤΟΥ Ν. Ο.Ε.», 
που αφορά στην ίδρυση φωτοβολταϊκού πάρκου (Κ.Α. 
ΣΤΑΚΟΔ 2003: 40.11), ισχύος 19,68 Κ\Ν στη θέση Δ.Δ. 
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, του 
Δήμου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙ¬ 
ΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Νομός ΗΜΑΘΙΑΣ), με τους εξής όρους: 

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικο- 
ποιείται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ 
( 120 . 000,00 €). 

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00 €) που 
αποτελεί ποσοστό 60,00% του ενισχυόμενου κόστους. 

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 €) που 
αποτελεί ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους. 

4. Στην κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επέν¬ 
δυσης δεν συμμετέχει Μεσομακροπρόθεσμο Τραπεζικό 
δάνειο. 

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 21-2-2014. 

6. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δε θα 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. 

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλή¬ 
ρωσης εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 41766/26-09-2013 
(ΦΕΚ/Β/2589/15-10-2013) Απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποι¬ 
ήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΓΑΧ 210 52 21 004 















